SIEMENS - Mod. SM 9415 


SIEMENS - Mod. SM 9415 Stereefonico. Apparecehio Hi-Fi, a quattro gamine: OM da 187 a 570 metri, OC da 16 a 28 inetri e da 28 
a 46 metri e OT da 45 a 80 metri. MF a 469 kc/a. Quattro altoparlanti magnetodinamici e nno elettrostatico. Potenza d’uscita indi- 






















